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इस भाग में भिन्म पृष्ठ संख्या की जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में 

रखा ना सक 
Separate Paging is given to this part in order that it may be filed as a 


सं . 259 ] 


-- - 


separate compilatier that it may be 


" परन्तु यह और भी कि निर्यातकर्ता प्रादेश के खंड 
4 ( 1 ) के अधीन विनिधिष्ट सामान्य भंडारण सीमाओं के 
अतिरिक्त निम्नलिखित अनुपात में बीज /फलियो का स्टाक 
रखने का हकदार होगा, अर्थात् : 


( माना मी . टनों में ) 


नागरिक पूर्ति , उपभोक्ता मामले और , सार्वजनिक 

वितरण मंत्रालय 

प्रादेश 
नई दिल्ली, 27 अप्रैल , 1992 
दाव्या . 298( अ ) . -- केन्द्रीय सरकार , आवश्यक वस्त 
अधिनियम , 1955 ( 1955 का 10 ) की धारा 3 द्वारा 
प्रदत्त शषितयों का प्रयोग करते हुए , दाल , खाने योग्य तिलहन 
और खाने योग्य तेल ( भंडारण नियंत्रण ) आदेश , 1977 का 
और संशोधन करने के लिए , निम्नलिखित प्रादेश करती है , 
अर्थात् . - - 

1. ( 1 ) इस प्रादेश का संक्षिप्त नाम दाल , खाने योग्य 
तिलहन और खाने योग्य तेल ( भंडारण नियंत्रण ) संशोधन 
आदेश , 1992 है । 

( 2 ) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त 
होगा । 

2. दाल , खाने योग्य तिलहन और खाने योग्य तेल 
( भंडारण नियंत्रण ) आदेश , 1977 में , खंड 4 के उपखंड 
( 1 ) की सारणी के नीचे दूसरे परन्तुक के पश्चात , निम्न 
लिग्नि परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् : - -- 
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क्र . सं . विशिष्टियां निम्नलिखित की अपेक्षित कच्ची 

प्रत्येक निर्यात मामग्री ( बीज / 
मंविदा के लिए फली ) के लिए 

स्टाफ की छूट 


1 


1000 


1670 


1000 


1790 


1. सूरजमुखी निष्कर्षण 
2. मूंगफली निष्कर्षण 
3. सोया निष्कर्षण 
4. एच . पी . एम . मुंगफली 
5 . तिल बीज 


1000 


1210 


1000 
1000 


2500 
1250 


( 1 ) 


of 
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उपयुक्त छुट निम्नलिखित दस्तावेजो के पेश किए जाने के MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES , CONSUMER AFFAIRS 

& PUBLIC DISTRIBUTION 
अधीन होगी : - -- 

ORDER 
( 1 ) निर्यात क्रेता में निर्यात प्रादेश या मंविदा की 
प्रति । 

New Delhi , the 27th April, 1992 
( 2 ) निर्यात संविधा का रजिस्ट्रीकरण करने वाले 

S.O . 298 (E ). - In exercise of the powers conferred by soc 

tion 3 of the Essential Commoditics Act , 1955 ( 10 of 1955 ), 
रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी के प्रमाणपन्न की अनुप्रमाणित 

the Central Goverament hereby makes the following order 
प्रति । 

further to amend the Pulses, Edible Oilseeds and Ediblo Oils 

( Storage Control) Order , 1977 , namely : 
( 3 ) बैंक में खोले गए अप्रतिसंहरणीय प्रत्यय पत्र की 

1 . ( 1 ) This order may be called the Pulses , Edible Oil 
बैंकर द्वारा अनुप्रमाणित प्रति । । 

seeds and Edible Oils (Storage Control) Amendment Order , 

1992. 
[ फा . सं . 24 ( 3) / 87-ई . सी . आर . एण्ड ई . ( भाग-III ) ] 

(2 ) It shall come into force on the date of its publication 

in the Official Gazette . 
एम . के. जुत्शी, संयुक्त सचिव 

2 . In the Pulses , Edible Oilsoods fand Edible Oils (Storage 
टिप्पण : मूल आदेश क्रम संख्या द्वारा अधिसूचित किया गया 

Control) Order , 1977 , after the second proviso below thc Tablo 

to sub - clause ( 1 ) of clauso 4 , the following proviso shall be 
मूल प्रादेश का . प्रा . सं . 780 ( अ ) तारीख 

inserted , namely : 
21- 1 1- 1977 द्वारा अधिसूचित किया गया और 

" Provided further that an exporter shall be entitled to 
उसमें निम्नलिखित द्वारा सशोधन किए गए : - -- 

hold stock of seeds/ pods in the following proportion in addi 

tion to the normal storage limits prescribed under clause 4( 1 ) 
का . प्रा . सं . 64 ( अ ) दिनांक 4-2- 1978 

of the order : 
का . मा . मं . 400 ( अ ) दिनांक 26- 6 - 1978 

( Quantity in MTs) 
का . आ . सं . 536 ( अ ) दिनांक 20- 9-1979 

S . Particulars 

For every Stock exemp 
का . आ . सं . 10 ( अ ) दिनांक 17 - 10- 1982 

No . 

export contracttion for raw 
का प्रा . सं . 740 ( अ ) दिनांक 7 - 1 - 1983 

material 

requiremont 
का . आ . सं . 465 ( अ ) दिनांक 14- 6- 1985 

( Seeds/ pods ) 
का . प्रा . सं . 696 ( अ ) दिनांक 30- 9- 1986 

1. Sunflower extraction 

1800 

1670 
का . प्रा . सं . 69 1 ( प्र ) दिनांक 13- 7- 1987 

2 . Groundnut extraction 

1000 

1790 
3 . Soya extraction 

210 
का . प्रा . सं . 833( अ ) दिनांक 13-9- 1987 

4 . H . P. S . GroundnutKernels 

1000 

2580 
का . प्रा . सं . 983 ( अ ) दिनांक 12- 11-1987 

5 . Sesame seed 

1000 

1250 
का . मा . सं . 992( अ ) दिनांक 18-11- 1987 
का , मा . सं . 1052 ( अ ) दिनांक 10-12- 1988 

The above exemption will be subject to the production 

of the following docuinents : 
का . प्रा . सं . 21 1 ( अ ) दिनाक 26- 2- 1988 

(i) Copy of the Export Order or Contract from tho 
का . प्रा . सं . 595 ( अ ) दिनांक 21-6-1988 

export buyer . 
का . प्रा . म . 750 ( अ ) दिनांक 11- 8-1988 

(11 ) Certified copy of the Rogistering Authority rogis . 

tering the export contract. 
का . प्रा . सं . 1063 ( अ ) दिनांक 18-11- 1988 

(iii) Copy of the irrevocable letter of credit opened on 
का . प्रा . सं . ३( अ ) दिनांक 2-1- 1989 

a Bank certified by the Banker." , 
का . प्रा . सं . 230 ( अ ) दिनांक 28-3-1989 

[ F. No. 24(3 )/ 87- ECR & E( Vol . III)] 
का . प्रा . सं . 351 ( अ ) दिनांक 10- 5- 1989 

M . K . ZUTSHI , Jt. Secy . 
का . प्रा . सं . 634 ( अ ) दिनांक 11- 8- 1989 

NOTE: The principal order was notificd vide S. O . No . 
का . प्रा . सं . 1035 ( अ ) दिनाक 13- 12-1989 

780 ( E) dated 21 -11- 1977 and subsequently amended vide : 

S. O . No . 64( E ) dated 4 - 2 -78 
का . प्रा . सं . 256( अ ) दिनांक 26- 3- 1990 

S. O . No . 400( E ) dated 26- 6-1978 
का . प्रा . सं . 331 ( अ ) दिनांक 18- 4- 1990 

S.O . No. 536( E) dated 20 -9 -1979 
का . आ . सं . 505 ( अ ) दिनांक 22- 6-1990 

S.O . No . 10( E) dated 7-1-1982 
का . आ . सं . 711 ( अ ) दिनांक 13- 9- 1990 

S . O . No. 740( E) dated 17-10- 1983 
का . पा . सं . 22 3 ( म ) दिनांक 26- 6- 1991 

S. O . No. 465 ( E) dated 14- 6 -1985 
का . प्रा . सं . 485 ( अ ) दिनांक 26- 7-1991 

S. O . No. 696 ( E) dated 30 - 9 -1986 


- 
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S .O . No. 691( E ) dated 13 - 7- 1987 
S .O . No. 833 (E ) dated 13 - 9 - 1987 
SO . No. 983 (E ) dated 12 - 11- 1987 
S .O . No .922(E ) dated 18 -11- 1987 
S .O . No. 1052 (E ) dated 10 - 12 - 1987 
S .O . No. 211 (E ) dated 26 -2 - 1988 
S.O . No. 595(E ) dated 21-6 -1988 
S .O . No. 750 ( E ) dated 11- 8 - 1988 
S . O . No , 1063 (E ) dated 18 - 11 - 1988 
S . O . No . 3 (E ) dated 2 - 1 - 1989 


S.O . No . 230(E ) dated 28 -3 -1989 
S. O . No. 351(E ) dated 10 -5 - 1989 
S .O . No. 634(E ) dated 11 -8 - 1989 
S.O . No . 1135(E ) dated 13- 12 - 1989 
S .O . No. 256 (E ) dated 26 - 3- 1990 
S .O . No. 331(E ) dated 18 - 4 - 1990 
$ . O . No. 305( E ) dated 22 -6 - 1990 
S . O . No. 711( E ) dated 13 -9 - 1990 
S .O . No. 223 (E ) dated 26 - 3 -1991 
S .O . No. 485 (E ) dated 26 -7-1991 
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